2.1.47.Головний технолог (161) 
корп.№67 


2.1.48.Відділ кадрів (ВК),корп.№58 


2.1.49.Цех № 006, корп.№2 


2.1.50.ВДВ-079, корп.Мо1, пов.2 


2.1.51.ВСАТ, корп.ба, пов.4 


2.1.52.КВ-10 


2.1.53.КВ-4, вставка 1 кімн.206 


2.1.54.МСЧ, корп. 
№118,пов.1,кімн.122 


2.1.55.Цех № 58, корп.№71/75 (склад 
№314) 


2.1.56.ВДН (566), корп. №4 ,кімн.232 


2.1.57.Цех №135, корп.№ 59В 


С/З № 78-22 від 
02.09.2022р. 
Головний технолог 
О.Ю. Мальцев 

С/З № 991к від 
05.09.2022р. 
Начальник ВК 
А.М. Малинка 

С/З № 006-213/22 
від 06.09.2022р. 
В.о. Начальник цеху 
№ 006 
С.М.Шляхтиченко 
С/З № 079/333 

від 07.09.2022р. 
Головний диспетчер 
С.В. Карпіна 

С/З № 9922 

від 09.09.2022р. 
Начальник ВСАТ 
О.Є. Лабута 


С/З № 710/148 від 
12.09.2022 р. 
Начальник КВ-10 
М.Н. Сейдмуратов 
С/З № 4/585 від 
12.09.2022р. 
Начальник КВ-4 
В.О. Поліщук 

С/З № 277 від 
01.08.2022р. 
Директор МСЧ 
О.Л. Сидоренко 
С/З № 158/192 від 
13.09.2022р. 
Заступник 
начальника цеху 
№58 

Хіменко Є.Л. 

С/З № 566/01/86 
від 13.09.2022р. 
В.о. начальника ВДН 
(566) 

А.М. Степаненко 
С/З № 32/135 М 
від 26.08.2022р. 
Заступник 
начальника цеху 


№135 


Н.О. Павлюк 
2.2. Розвиток 
2.2.1.Робота з підключення АТС Розпорядження Свистун Л.В. 
Ѕіетепѕ#5 (ЛВтаДБ) корпус 10 службові записки Ілюшенко В.Ф. 
Свистун А.О. 
2.2.2.Роботи з модернізації системи Посадові Свистун Л.В. 


зобов'язання 


Ілюшенко В.Ф. 


